JAN RZYMKOWSKI 


architekt, emer. st. radca Zarządu m. Krakowa 


przeżywszy lat 65, po długiej a ciężkiej chorobie, opatrzony św. Sakra- 
mentami, zasnął w Panu dnia 2 listopada 1937 r. 


Wyprowadzenie zwłok z kaplicy na cmentarzu rakowickim do grobowca rodzinnego nastąpi w piątek 
dnia 5 b. m. o godz, 3', po południu, na który-to smutny obrzęd stroskani: żona, córka, syn i synowa 
zapraszają Krewnych, Przyjaciół, Kolegów Zmarłego i Znajomych. 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE 


odprawione zostanie w sobotę dnia 6 b. m. o godzinie 9 rano w kościele św. Marka. 


zaktao „CONCORDIA“ 
a JANA WOLNEGO 


Kraków, pl. Szezepanski 2. Telefon 103-31 


Orukarnia Związkowa w Krakowie, Mikołajska 13 


